RICEVITORE MA-MF RADIO MARE1LI Modello 156 (Tavola fuori testo) 

- 7 valvole piu occhio raagico 

- gamme ricevi'bili j onde medie : 515-1640 KHz 

onde corte ; 3,2-10,1 MHz 

MF : 87,5-100,5 MHz 

- Controlli tono e volume 

- Amplificatore RF e convertitriee con valvola doppio triodo 12AT7 
(circuito grounded grid) 

- Potenza d'uscita 3 Watt 

- Consume 60 V.A. 
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